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القن 1 


اغلاق سوق الأسهم 


تشهد أسواق الأسهم حاليا تقلبات كبيرة مما أدى إلى ارتفاع مستوى المخاطر. وفي ظل هذه الظروف تم اتخاذ قرار بإغلاق سوق الأسهم 
مؤقتا. 

- سوق الأسهم الآن مباشر: 

يعكس مؤشر سوق الأسهم السعودي الرئيسي |1۸58 حركة الأسواق بشكل مباشر خلال فترة التداول. 


- جميع الأسهم اليوم: 


تراجعت أسهم الشركات السعودية المدرجة بنسبة كبيرة خلال تداولات اليوم. 


- تداول الأسهم: 

يشمل عمليات شراء وبيع الأسهم داخل السوق. 

5 أسعار الأسهم: 

هبطت أسعار الأسهم لمستويات قياسية جديدة مع استمرار التقلبات. 


- تداول الأسهم السعودية: 
شهد تداول الأسهم المتداولة في بورصة السعودية انخفاضاً ملحوظاً. 


- تداول مباشر: 
يتم متابعة تطورات الأسعار أثناء فترة التداول بشكل مباشر. 


- ملخص السوق: 
أدى هبوط مؤشرات السوق إلى قرار إغلاقها مؤقتا وفقا لملخص أداء السوق. 


